INTRODUCCION 


El excelente libro Manual para el proyecto de estructuras de concreto armado para edificaciones 
de los Ingenieros Enrique Arnal y Salomon Epelboim; realizado en el ano 1.984 bajo solicitud y auspicios 
del Ministerio del Desarrollo Urbano de la Republica de Venezuela; editado por la Fundacion Juan Jose 
Aguerrevere, Fondo Editorial del Colegio de Ingenieros de Venezuela; y basado en la Norma de 
Estructuras de concreto armado para edificios Covenin-Mindur 1753, en la Norma para Edificaciones 
antisismicas Covenin-Mindur 1756, en la Norma de Acciones minimas para el proyecto de edificaciones 
Covenin-Mindur 2002, en la Norma para el Calculo de la accion del viento en el proyecto de edificaciones 
Covenin-Mindur y en la vasta experiencia de los autores, ha sido durante muchos anos referencia 
obligada para el diseno de estructuras de concreto armado. 

El exito de este libro fue notable, y se agoto la existencia de todas sus ediciones. Actualmente 
solo circulan los ejemplares que tenemos quienes pudimos adquirirlo en su oportunidad. Mas alia de ser 
un manual, esta obra constituye un libro de texto. 

Mucha de la informacion contenida en este manual es perecedera, puesto que esta referenciada 
a la normativa vigente para la epoca. Sin embargo, contiene informacion invaluable de caracter teorico, 
ademas de criterios para el buen diseno, que trascienden al tiempo y a las sucesivas normas. Es por este 
motivo que me he dado a la tarea de digitalizar algunos capi'tulos que siguen -y seguiran- vigentes, para 
el libre acceso de aquellos colegas que lo requieran. Cabe acotar que queda a juicio del ingeniero 
proyectista seguir los criterios expuestos en este texto, cuando sean aplicables, puesto que no son 
prescriptivos. 

Debido a que es un producto que fue realizado por el gobierno nacional, y cuya data es de hace 
25 anos, no pienso que no pueda pertenecer al dominio publico, tal como hoy di'a ocurre con las Normas 
Covenin. Esta difusion publica se ha realizado sin el permiso previo para ello. 


Antolin Martinez A. 
Puerto Ordaz, Julio 2010 



CAPITULO 8 - SECCION 8.4 


Viga de planta circular apoyadas en su contorno con carga uniforme 

perpendicular a su piano. 
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ASPECTOS GENERALES 

Estas vigas tienen aplicacion en el proyecto de estanques y silos asi como 
tambien en otras construed ones circulares como pabellones de exposicion, edifi_ 
cios religiosos, cafeterias, etc. 

TABLAS Y EJEMPLOS 

Se incluyen tablas de coeficientes para el calculo de los momentos flecto- 
res en apoyo y tramo, y para momentos torsores maximos de las vigas de planta 
circular, asf como de la fuerza cortante y la reaccion maximas. 

Se incluyen ejemplos de aplicacion. 


NOTACION 


a = angulo al centro, medido desde el apoyo, de la seccion de maximo 
momento torsor; 


M 

M 
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A 

TR 
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n 


momento flector en el apoyo; 
momento flector en el centro del tramo; 
momento torsor maximo; 
numero de apoyos; 


q = carga uni forme repartida sobre la viga (K/M); 


Q 

R 


carga total en la viga (K); 
radio del eje de la viga; 
reaccion maxima; 

fuerza cortante maxima. 
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VI6AS CONTINUAS DE PLANTA CIRCULAR 
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TABLA NS 8.53 


COEFICIENTES PARA EL CALCULO 

REACCION 

MAXIMA ( R A ) 

0,250 0 

0,200 Q 

0,167 Q 

0,143 Q 

0,125 Q 

0,111 Q 

0,100 Q 

0,091 Q 

0,083 Q 

FUERZA 

CORTANTE 

MAXIMA(VA) 

0, 125 Q 

0, 100 Q 

0, 083Q 

0,071 Q 

0,063 Q 

0,056 Q 

0,050 Q 

0, 045 Q 

0, 042 Q 

M TORSOR MAXIMO 

X 

"(vi To 2 V *o V ’cm 

-O^iniocjro^cM 

• •*••••«• 

2?*Q — 2 o s <d 

t- 

z 

0,00527 OR 

0,00264 OR 

0,00151 OR 

0,00094 OR 

0,00063 OR 

0,00044 OR 

0,00032 OR 

0,00024 OR 

0,00018 QR 

M FLECTOR MAXIMO 

CL 

H 

z 

0,01762 QR 

0,01098 OR 

0,00751 OR 

0, 00247 OR 

0, 00417 QR 

0, 00328 QR 

0, 00265 OR 

0,00218 QR 

0, 00183 QR 

<1 

z 

-0,03415 QR 

-0,02152 OR 

- 0, 01482 QR 

- 0,01083 OR 

- 0, 00827 OR 

-0,00652 QR 

-0,00527 QR 

-0,00435 QR 

- 0,00365 QR 


c 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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W CSS oj£ /*l.aajta cz / a? c u l. a /z. 


CALCOLAB LAS SOL-/C/TACT/oaJbS /ZAJ LA V/SA COjOT/AJUA OB 
P/-AAJTA C/&CC/LA/Z. QUB SB /T>UBS7~#A : 



/ ) SB <ZA L C U LA AJ LOS V'ALOy^BS OB’ Q y (Q/Z 

<s - 2 TT/aj = *2 7 T X <S. o V V. ooo - /SO 8 oo < 

0 & =■ /So i?oo x- G — <?o V < 9 oo < -/*? 


Z J BAJT&A LA tAjQL-A coaJ r) = j/l y SB C>/GT/BAJBaJ 

/LOS C OBS/C-/BaJ tbs baba bl calcOlo db las 

SOL/a/ T'AS/oaJBS .* 

so a S - O, 034/5 X o/? = - 0,034/5 x VoVQoo -* - 3o 700 K~/n. 

/r)r#* 0 , 0 /^BZ *c - < 7 , o/?GZ x 9o*/3oo = /S^V o JC /r). 

/Or = <?, 00 5 S O, OO ST ¥ * 90 </ So O = V X 'TO. 

a^/e* sr?0/70or? 7^0 OccJrrB ^crr& 0/10 SG*cxr/os? ac/yO 
/-<crc//o Yec/or />orc* or?<^c//o a/e* / ? - /Z ' czos> e/ 
roc//o rector a4*/ ^ 6 oyo J) 

\/4 = O, /?S <Q - o, JZS x /SO 800 - /# QSo A?. 

/%A r <9, Z50 Q = o, ^50 *- /S~0 800 = 3^00 

CO/l) Bsros VALOB.BS SB /°A S\4 A O/SBAJA^ LA Y/GA . 
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